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РУЗВЕЛТ ЗНОВУ КРИТИКУЄ 
БАГАТШ 

ВУСТЕР (Месечусетс). — Поїздка Рузввлкі по. Новій Ан- 
глії дала нагоду яким 1,900,000 особа» не ТІЛЬКИ. 1 1 ріши тати 
ирешлента держави, але теж І почуті* від нього зав ваги щот 
.ні иолатків. Президент запевняв, що нові податки, накладала 
теперішня адміністрація в такий сосіб, що брала під увагу, 
чи оитяжені податками особи є в спромозі ті податки опла- 
тити. І тут, говорив президент, адміністрація була за демо- 
кратію нрн оподаткуванні, а проти спеціальних п рившими 
для певної клясн. І ось та кляса багатирів, що звикла до та- 
ких податкових^ при вклеїв, тепер не е задоволена з цього, 
нш їй приводиться поносити такі податкові тягарі, які вона, 
справедливо повинна була давно вже поносити. Звідси, гово- 
рим президент, походить і та велика опозиція багатирі» про- 
ти демократичної адміністрації. Це опонують, казав прези- 
дент ті, що ніби держаться „американської системи", під чим 
ншш в практиці розуміють те, що можна вивозити американ- 
ські капітали заграницю, щоб тим способом охоронити, себе 
ніл плачений нових податків від доходів, 

ВЕЛИКІ ПАРАДИ. 
Президента, який відбув за один день ІВД миль автомобі- 
лем, витали по дорозі величезні маси народу. В самім тільки 
Ьостоні говорив президент до яких 125,000 людей, які зчи- 
нили йому величезну овацію. Не обійшлося тут підчас натов- 
пу І від нещасливих випадків. Покалічених треба було ВІДВО- 
ЗИТИ до шпиталів. 

. . МАТИМЕ ОСТАННЄ СЛОВО НА РАДІО. 
НЮ ЙОРК. — На передодні виборів, по скінченій вибор- 
чій кампанії, оскільки нова про радіо, матиме президент Руз- 
велт останнє слово, яке буде передане через всі великі радін- 
ні стації. Говоритиме від Птої години перед півночю. Перед 
ним, віл НИої години до 11-тої буде говорити говернор 
Ландои» рєп у Б лн канський президент на президента. •■ ' 

ЛАНДОН ЗАДОВОЛЕННЯМ * 
ЛОС ЕНДЖЕЛЕС. - Говернор Ландон задоволений зі 
своєї передвиборчої кампанії в Каліфорнії. Він певен, що сто- 
ронники Тавнсенда і Лємке перейдуть на републнканський 
Оік і в той спосіб в останній хвилі перехилять виборчі об- 
рахунки на йепублнканську сторону. 

ЗАКИДУЮТЬ ОБМАН ПРИ РЕЄСТРАШЇ. 
НЮ УОРК, — „Товариство для чесного, голосування" 
закклуе, що підчас останньої реєстрації списано ошуканий м 
способом яких, 240,000 осіб, які не мають права голосувати. 
В тій справі ведуться уже доходження. 

НАЗИВАЮТЬ „ЛЕИБОР ПАРТІ" КОМУНІСТИЧНОЮ. 

МІНЕ0ЛЯ (Лонг Айленд). — Републнканська організація 
повіту Насав проголосила, що т. зв; „Амерікен Лейбор Парті" 
і організацією комуністичною. А що вона веде кампанію за 
вибір Рузвелта наново президентом, запротестовано проти 
нього, щоб дозволити ЦІЙ „комуністичній" партії відбувати, 
віче н справі виборів. Дозволу відмовлено. Зате дістали до- 
звіл на віче сошялісти, а ЦІ знову згодилися дати слово на 
вічу і представникові „Лейбор Парті". 

ПЕКАРСЬКИЙ РЕКЕТ. 
НЮ ИОРК. -г- Відкривши ресторанних рекетірів проку- 
ратор Дюі взявся до. борохьбн з пекарським рекетом, який 
являється третім найбільшим рекетом в Ню Норку. Вже пере- 
ведено в тім напрямі: ревізії в канцеляріях, цьогск рекету. . 

БЕРУТЬСЯ ДО СВІТОВОЇ ВИСТАВИ. 
НЮ ИОРК. — Підписано контракт в справі будови Адмі- 
ністрзційної Палати на Світовій Виставі в Ню. Иорку, яка від- 
будеться в 1939 р. Будинок коштуватиме $900,000 І має бути 
готовим до серпня 1938 р. 

ЗАПОВІДАЄ ПОВОРОТ МОНАРХИ, 
,...НЮ поріс — вікторія, бувша еспажька королева, по- 
кндаючи Америку, подала заяву, що її молодший син иезаб*> 
ром засяде на. ес панськім королівськім, троні. Вона теч* сказа- 
ла, що „повстаячий рух" в Еспанії не е ніяким ру*ом „фа- 
шистським/', а. тільки обеднаним рухом ріжних полільних 
партій, що « юдок больщевнків. 

НЕ ДАЮТЬ БРОВД6РОВЛ ГОВОРИТИ. 
ТЕР ГОТ (Індіяна). — Вже лрусий раз- на протязі трм» 
тижнів стрінули непрнемности Ірля бровдера, 
кандидата на президента, колм він хотів: тут 
свою кандидатську промову. Першим разом його арештоевг 
но, а тепер обкидано яйцями і томатами. ВідЬджвючн до Ню 
Иорку Бровдер впсказав надінь що „мощв "прийде 'иь ви І 
в Тер Гот буде пошанована конституція", а ти* самий буде 
«обода слова 1 для нього. Еуберматор стейту наиятнував 
лрештування. Бровдера як незаконне. 

НОЙИ^КТОМАС ПРО.МОСКВУ ! ВИБОРИ. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — Норман Томат, соціалістичний канди- 
дат на президента, заявив, що Москва наказала змерикаяг 
ським больщгвииьким лідерам попнрати іондидятуру Рузвел- 

бо вона нього переконання, що яа випадок воєнного заво- 
рушення Рузвелт буде для Росії вйьні придалміик ніж Лвн- 
лон. і ось тому тепер, представляють Ландоад як „єдиного -во- 
рога робітннцоі клясн", згідно з вказівками Третього Інтер- 
націоналу. 
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..ЩО ДОРОБЛЯЄ .^РАІНл- 
СЬКИЙ" ПРЕЗИДЕНТ. 

Як' відомо, советська '„укра- 
їнська -република" має навіть 
свого „українського ^резиден- 
та". Називається він ПетрОз- 
ськнй. На- днях викликано йо- 
го до Москви й доручено „ви- 
соку місію" — роздати ордери 
■визначним московським ко- 
мендантам. Московське дору- 
чення „уіфшнсь.кнй президент" 
виконав як належить і в кінці 
урочисто виголосив обшнрну 
промову на теми... „ибщерус- 
екаао патрівїнаму?'.' 'і *И 



ДО*** ЧШСТА, 

У Києві вмер визначний ко- 
муніст Неживий, нк подає- пре- 
са, „від нещасливого випадку" 
В часі українських визвольних 
змагань і аж до 1924 року Не 
живий працював на відпові- 
дальних постах у Чека, де ви- 



явив себе „відданим сином' курсантів, чи не вважають вр- 



НА КОРДОНІ. 

Счддчт совєтської цордчннрї 
сторожі Гусев (москаль) стояв 
на нічній секретній варті 50 
метрів від границі з Галичи- 
побачив якусь постать, 1 
о переходила границю з.на- 
іром зайти на совєтську те- 
риторію. Гусев заалярмував 
решту варти Й після перестріл- 
ки з невідомим його забили. 
Як каже советська преса, при 
невідомому знайшли револь- 
вер, пакет з перцем, плашку з 
хемікаліями (перець, щоби 
при переслідуванні засипати о- 
чі, а хемікалії, щоб уводити 
в блуд сторожених псів) і па- 
пери з яких виявляється, ЩО 
він мандрував в Україну з ре- 
волюційними .завданнями. 

Москаль. Гусев, -що проявив 
„бдітельность", дістав нагоро- 
ду від керівника „українсько- 
го" ГПУ, Баліцького. 

ВСЕ ЙО СТАРОМУ. 

В цьому році совєтрька вла- 
да заповіла широкі реформи 
середньої Й високої школи. А 
ось почався шкільний рік і все 
лнщається по старому... На ву- 
зах і втузах України найще 
ніде до 
лено, 

лнбораторій, викладачів і т. д. 
Показується, що наркрм*іеч« 
„не вспів" навіть підготовити 
ялини навчання... 



У ЙАВНАСІ НОМЕР ПРИЯ- 
ТЕЛЬ УКРАЇНЦІВ. 

У Каенасі: (Коввр) помер 
молодий письменник і журна- 
ліст Вол. Андріукаітіс, прия- 
тель -українців. Більшість вао ь 



партії в боротьбі з бандита- 
ми . Брав жваву участь в гїе-> 
■реаедекяЬ насильницької ко- 
лективізації українського села. 
В истачніх інках ЗДЧ^ав пост 
члена- «нїві&хого обкому ком- 
партії. 1 , 1 «• ' ■ і ІІІІ 

В НРКрольозі| вказується, що 
Неживий народився в 1902 ро- 
ці й до революції працював 
наймитом і учннм на заводі 
Після своєї: пвртійної і. чвкіот- 
ської' Квріерн в ІЯ80 році був 
прнзиаечиий професором ка 
тедри. дїялєктнчноію. мата рій 
лізму при комуністичному ін 
сштуті. Став отже „вченим! 
на; 2* році свойого життя. До- 
волі скора, особливо коліт у 
зглидііитн, що до 1£ літ був 
майже неграмотний. Чи не то 
му ' якраз советські студенти 
визначуються такою „вксоко- 
ю-" культурністю й освітою, 
що. їх навчають подібні ,,иро- 



гЩБЛГДТОТВД^иіОБ 

ЗГИНУТИ-.- 

Викладач на курсах пропа- 
гандистів у Ростові, ХалІлов, 
на черговій колекції, а допов- 
ненні до історичного, матеріа- 
лу чигав, звіти цро останній 
московський, процес І 3.8 пита, р 



нн, що в : тому процесі « цечні 
неясності. ІЬого булй досеть, 
щцбні пр доносі ХалІдова не- 
лайкр заярещтувилн нк „трдць* 
кіста-тчрорнстл".... 

КОЛОІШЛ УКРАЇНА те 
ГОЛОДНІЙ ЕСОАН1І. 

■ » - ■ . - ^ і ■ . і . .. 

За повідомленням москов- 
ської радіостації колхозннки 
в Україні ( жертвували один 
свій трудодень для ритунку 
головних еспанських револю- 
ціонерів. У радіо зацитовано 
слова популярної на Україні у 
дарниці - колхозннці Гнатчек 
ко про- необхідність, помочі 
для борців за пролетарську 
справу. До тядої помочі про- 
сто зобовязані українські кол- 
хозннки, які, мовляв, „уплива 
ють у добробуті" (дослівно!) 



фесори' 



І 



НЕЗНАНИЙ ОБРАЗ 

ШЕВЧЕНКА? (! 

... ... ... ■ . ) 

Київоьігі - „віфгрі" повідо.м/іЯг 
ють, що підчас інвентаризації 

музею російського мнотещгвй чеська радіостація- 



ЗАГАЛЬНИЙ НАСТУП ПОВСТАНЦІВ 
РОЗПОЧАВСЯ 



ВИСТУПИ ЧЕСЬКОГО ХОРУ 
Б УКРАЇНІ. 

З Києва до Одеси приїхав 
чеський хор „Тінографія", я- 
кого концерти в Москві, Лє< 
нінграді і в Києві лроіїш.їи з 
величезним- успіхом. Особли- 
во в Києві — як повідомила 



хор зустрінувся з великим за- 
хопленням. 

ЗА ФАЛЬШУВАННЯ 
ГРОШЕЙ. 

В процесі проти фальш івни- 
ків грошей, що відбувся перед 



до навчання не приступ- малнрства 
Нема готових приміщень, .' 

муашлльНі коровії. 



го- 



Написав він 5 великий Історич- 



них тючістей, з яких одна и. : лоді(ть до внеліду, що корови 



.3. „Крівава Воля" це змалю- 
вання боротьби в Україні, 

і 1 «.;».„ .ь . ■ . 

ДО МОСКВИ! 

В останньому місяці з Украї- 
ни вивозять що дня до Мо- 
скви понад 1,000 тон кавунів 
і 



мельонів. Призначають їх для. 
підгодунання „столиці всіх 
трудящих"... Цікаво, чн бага- 1 
то доводиться їсти тих кавунів- 



в: Кнвві: відкрили, невнаний до 
«і образ киотн. Тараса Шевчен- 
ка. Образ був- такий знище- 
ний, що годі було навіть озна- 
мнігні його тему. Про його по- 
ходження говорить тільки на- 
пне польською мовою .на від- 
воротній стороК: „Дівчина 

розмовляє з, козаком,". Зразок ^» присяжних 

запав. прцсуА на основі якого 
засуджено : головного обви 
нуваченого Якобше на б літ, 
Аину і Мноін*- Пташник та В, 
Гданського по 4 роки вязниці, 
а М. Теиенвавма нп 2 роки 
вявннці. 

' •'• І і <8&т, •■ 

В „РАНУ. 

І • і. 

, 3 одного, села збаразького 
повіту пишуть до „Голосу На- 
ції", що селяни бачили коло 
4. серпня -ц. р. таку подію. В 
селі. Хяткн, що лежить над 
вбручвм (по совєтському. бо 
ції, коенлн склянн. гречку. 
Гіри кроарях, стояв одчн-чодо* 
вік із крісом. В одній хвилині 
один із косарів перестав коси- 
ли. Тоді наглядач звернувся 
до, нього Й щось бадакае, 
вкінці змірився з кріса Й ви- 
стрілі ні, Косар упав, а нагля* 
дач мірнв дальше на коса ріп. 

які ноанлн. дальше. По кіль- 
кох годинах приїхала по вби- 
того фірн й забрала його. 



Вийшла з друку брошура 
Юр. Татієра, годівельного ін- 
спектора, що займаються сцра-' 

В0Ю, МОЛОЧНОСТИ КОрОВг АВТОр 

Нереводиа систематичні досві- 
ди і зладив статистичну та> 
белюї Ноі-о досліді! виказали* 
,що корови, доєні при звуках 
музики, давали 28- проц, біль' 



життя пережив в Україні. ша молока- ніж у. нормальних 



умовний*.' Автор брошури до- 



Лірблять слухати музики, яка 
причиняється ар видатності* 
молока та підносить «рецепт 
Песо «товщу. Ствердна- такочц 
що корови, яЦ в часі доечня 
поводяться неспокійно, під 
впливом музики у ВПОКОЮ- 
ЮТЬСЯ і 



мельонів українським селя- 
нам?.:, 

І 

ДО ЧОГО ДОВЕЛИ ЖИДИ. 

У Слободі болехіїські*, поч 
'Долине, арвщтоааної 20 осіб, 
між ними студента* поліггехн?- 
кл. М. Бузька, цілий виділ чи 
„ІПроовгеи" і полову 
Кружка її. От. * ЦврківвіЙ. А- 
рещіговано. їх на донос місщ!- 
внх жидів, які залишали ■ від 
староства поліції» бо, мовдяН, 
селяни, г^ківляїь тлрошжндів 
ський, погром. ПоправдІ' селя 
нп йорґаиівуввли оборонну 



ЗЙр^.бР- рої* 

що на церкву 1 
щт* Нйпвстн комуністи. 



НАВІТЬ ПСИ ВИГИНУЛИ) 



і Перед- революційЮ Існувала 
в Україні спеціяльна раса п,сів, 
піл вдадою „йівчард''. Щ пси, 
визначалися вик.ішчлнчи нкї- 
ЧТЧЧИ,.- Ж оторожії Щнтіщ, лх- 
добц і п, * фіаияаою сн 
ло». Один вівнар легка ц.тт 
•перемогти а дророю. вовка 

%ц сповіщає „Соц> Звмлед,". 
тепер, ц» ра-за 'цілком згинула 



СПРОТИВ СЕЛЯН 
РАХ. 



В РУНГУ 



Громадська, ймй в Рунгурах 
коло Коломиї- вирішила віДІб 
р^-ГМ громадський. Грунт,. ВИ а- | любили, 
рендувдний місцевим евлянай, 
що не платили ииншу. В чр 
^вер, 10. в-гресня ц,. р., рунгур-- 



в, Україні. Представників мож-. ський" сдлтні; разом із мірнц 
на знайти дуцл- ріДНО.. І ось. чр« піщл». відбирати, ерляномі 
сомтчьчнй урщ зорганізував 
сіцеціяльн^ г^упу »вТгвриНарІВ. 
р$ зоотехніків І доручив їм 
„.мобілізувати" тНХ псів,, де во- 
№. шаг залищилир%, приміщу 



слухи, ватн їх у спеціяльна питоннн 



,На* і вживати здходів.ліо від 
иовдвння. цієї раси. 



ЄНДАЄ (Франція). — Сконсолідувавши свої позиції 
еспанські революціонери розпочали загальний наступ на Мад- 
рид. У цьому наступ* вони вже замолили останнє місто з 
пічнічногзахідньої сторони Мадриду. В наступі беруть унветь 
лЯіЦМОщ» бомбардують іщмн ції урядових військ. Ом урядо- 
вім "Літаків, які пробували відплачуватись, зі І. ієно. 1 * 

.МАДРИД. — У Мадрнлі сконцентровано біля сто тисяч 
міліції, яка рішена обороняти столицю до останнього. Ця 
міліція не е добре зорганізована та не має належного вій- 
ськового вишколу. Також загрожує їй брак харчів 1 амуніції. 
Кілька тисяч еспанських жінок маш еру пало на днях ву 
^ЗДрилу, заохочуючи ес наші їв вступати до міяіції, 

ЛОНДОН. — Після відомостей, що їх одержав 
ськай уряд, ліві залоги в Картагені, в Іспанії, щоб відімсти- 
ти наівд революційних літаків на місто, повбивали усік, ареш- 
тованих прихильників революції. Якраз проти таких випадків. 

ггвотбстував бриті йський уряд, та Пропону- 



У відловіди на ц«й 
уряду „Клярідад" написав, що 



тільки вззїнко їх 
акт офіційний 
„вовки і вівці: на можуть. 

СОВАТИ ИОМАГАЮТЬ ЛІВИМ» 

МОСКВА. — Минає день за днем як сонети загрознли, 
що зачнуть чинно вмішуватися в еспанські справи, одначе 
цих погроз не виконують. Покищо вони піддержують всп ен- 
ськії* червоних тільки харчами. Цими днями- виїхав з 
сковськоі пристані новий корабель, наладованнй хлрчамі 
призначений' для лівого мадридського уряду. 

ФРАНЦУЗИ НВСИОКІИНІ, З ПРИВОДУ МОСКОВСЬКИХ 
ПОГРОЗ, 

ПАРИЖ. — X Французькому парлвменті була жнва 
та над тим, що -робитиме Франція на < 

зачнуть втручуватнея активно у справи' ЕстшяЯ й тйм. спро- 
вокують до проти-акції Німеччину та доведуть 'Остаточно ло 
війни. Міністер закордонній справ Дельбо рішуче відловів, 
що Франція заховає тут нейтральність 1 не дасться спровоку- 
вати до війни. 

НШЕЦЬКОгІТАЛІЙСЬЩ РОЗМОВИ. 
БЕРЛІН. V- Відвідини італійського міністра закордон- 
них справ Чіяна показалися зовсім успішними- Німецький 
уряд не лиш приймає -його дуже сердечно, та пРказуе йому 
свою мілітарну силу, але там- приходить з Італією до умови, 
як треба поступати в обличчі комуністичної загрози, що на- 
висла над Європою. Обидві сторони обговорювали теж мож- 
ливість створоти в Центральній Бвропі протикомуністичний 
фронт. Також рішили, щоб молодь німецька приїздила у від- 
відини до Італії, а Італійська до МімрччннИі та В ТЯЙ* оікціб 
скріплювала культурні звлзки. До формального закдючення 
якогось договору прийде під кінець цього тижня. 

. АРЇЩ ,КУ,ПУ£ АМЕРИКАНСЬКІ ,ЛІТАНК- 
ЛОНДОН. — Орлітннке положення в Европі стає так 
гарячим, що Англія, якої фабрики день І міч працюють над 
виробом літаків, рішила ще крім того звернутися до амери- 
канських фірм та замовити у ннх 1460 воєнних літаків. Але 
ці літаки мусять бути виконані перед 1939 роком, в против- 
нім випадку англійський уряд хоче собі застерегти тяжкі, від- 
шкодований. До цього кроку змусила Англію Німеччина, яка 
в застрашаючнй спосіб збільшує свою повітряну фльоту. 

ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ПрИІЗД СТАЛІНА, ДО. АМЕРИКУ- 

МОСКВА, — Советські офіційні круги заперечили вістку, 
яка розійшлась була пару днів тому по Америці, що Сталін 
приїздить до Америки, щоб піддатися лікуванню славного 
американського лікаря Гапкінса з Бал тім ор. Вони кажуть, 
що' мають досить своїх спеціялістів; а колиб навіть треба 
було чужого, то вони спровадили б його до Москви. Та пере- 
дусім вони говорять, що Сталін не потребує ніякого лікаря, 
бо він е у повному здоровлю. 

НЕЗЛДОВОЛЕНІ З РИМУ. 

ВІЛ ГОРОД. — в ТрнестІ, що знаходиться під італійською 
владою вийшло непорозуміння між 70,000 словінцями і хор- 
ватами І; католицькою владою, у ви слід і якого ЦІ 7в£«№ го- 
тов) перейти на православні Єпископа Фшера, який охоро- 
няв права словам оької мови, та якою зсадяні слоаяни щцрік 
усунув на домагання Мусраінія. Ииер ио 
змушують словак уживати по церквах 



йвРО, усуненню». : 
італійської мови. 

ЧЕМНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ .ПРЕСИ. 



вна'рендувані парцелі. Селяни 
УВЙРЙЄНІ, В коли, не пустили 
їх, так, Що солтис. {, мірничнй 
ледвл вйрну.-щся до села,- Ііо- 
клнкаиа поліція ' арештувд.та 
провідників спротиву Й від- 
- їх, де. вязниці' Е Ко- 




лондон, — З 4КА9ЛУ. иа осоАу короля, англійська пре- 
са наложила на себе, добровільну Щїизуру, та здбоаа^алася 
ке подават» НІЯКИХ відомосте* оро розводовий процес очні 
Січ пеон, що. тепер відбувається в англійському суді. Пані 
Сімясои е близькою приятелькою, короля Едварда й кажуть, 
що мабуть віц з нею ожениться. Тільки одна часопис здонлв 
що мовчанку й нариейв, що коли король Едвард захоче ще- 
нитися зі звичайною жінкою, ще й до того, розвідкою,. № мо- 
же це роробнтн» бо йому цього закон не заборрия*. 
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ПРИНЦИПИ, А НЕ ЩО ІНШЕ 

Питають нас; Як це розуміти, що е в нас ЛЮДИ, що літа- 
ми стоять в однім таборі й ніби розпинаються за якусь 
Ідеал ьоґію, а потім нібн нагло заявляються нібн в якійсь 
опозиції, вндвн гають якісь ніби „принципові розходження" 
та руйнують те, що передше допомагали будувати. 

Що так, воно буває, як вище сказано, про це всі ми 
знаємо. Та легко ствердити факт, але вже тяжче ви двиг- 
нути те все, що е причиною таких явищ. Та «ам здається, 
■мо одно дасться цілком певно ствердити. А це те, що в тих 
усіх „розходженнях" не відграють ніякої ролі якісь принци- 
пи. І це найсумніше з того всього. Бо якби не заважували) 
особисті амбіції й порахунки чи особисті урази та кривди, 
то люди підноси лнб завжди справу, а ніщо інше. А як стоя- 
лаб на першім місці народня справа, то ми чулнб тоді менше 
про особисті кривди, а більше про кривду, яку робиться 
справі. І ось тоді всяка опозиція мусілаб звернути всю свою 
мізкову сп осібність на принципи, на те, якими способами 
краще й розумніше можна допомогти Ідеї. Тоді виставлюва- 
иоб нову програму праці. Тоді обговорюваноб методи, 
треба; вживати, щоб міг бутн виконаний новий, так би 
зати, опозиційний плян народньої праці. І колиб люди по- 
кидали один гурт, а приступали до другого, чи творили ціл- 
ком новий гурт, щоб виявити більшу активність І більший 
розум в громадській роботі, то це можнаб розуміти. Бо в та- 
кім випадку, хочби І були тертя, люди говорилиб чи писалиб 
про якісь принципи, про якісь нові плини 1 нові методи пра- 
ці. А тоді громадянство мало б нагоду роздумувати над ріж- 
ними плянамн 1 над ними дискутувати та їх вирішувати. А це 
знову Ьулоб збагачення нашої громадської думки й актив- 
ності. Але чи так е? 

У відповідь на це останнє легко ствердити, що справа 
з „розходжеіиями" мається так, що це розходяться особи 
дуже часто для особистих чи Інших причин, а принципи тут 
НІ при чому. 1 ось тому вся та „опозиція", яка десь тут 1 там 
часами виринає, є така дрібненька, бо вона нічого нового, 
розумного й принципового не видвигае. Вона часто така 
собі паршивенька, бо бракує їй розуму І розумних аргумен- 
тів. 1 тому сане вона хапається за брудну роботу очорпю- 
вания не тільки осіб, але й організацій, підсуваючи їм нечесні 
вчинки. Ось тому то треба вважати таких людей, що так по- 
ступають, руїнниками і звідниками народу, себто народнім н 
шкідниками, які нічого самі не будують, а тільки нищать те, 
що вже з 






■ 

На шпальтах польської пре- 
си чимраз частіше можна 
знайти дописи з наших зе- 
мель: Лемківщинн, Гуцульщи- 
ни, Полісся і Волині. 

Про характер тих дописів 
нема ЩО багато розводитися: 
все цс дуреная себе самих, от, 
мовляв; „нарід без Інени", 
„тутешні", дуже добрий мате- 
ріял на денаціоналізацію. 

Але часом,' заведений у 
своїх асиміляційних надіях, 
той чи інший польський подо- 
рожник таки вимовить правду 
про дійсний стан річи і тоді 
цікава познайомитися З та- 
ким дописом. 

Знаний публіцист Ксаверг 
Прушннськнй друкує у „Вя 
домосцях. Літерацкіх" репор- 
таж з Волині. Отже зараз по 
прилученні західньої Волині 
до польської держави зачала- 
ся інтензнвна боротьба між 
українцями і поляками за 
культурне, політичне й еконо- 
мічне обличчя тої землі. 

„Боротьба за польскість Во- 
лині не розігравалась ца тере- 
ні адвокатських канцелярій і 
урядннчих посад, отже не 
знайшла ентузіястів. Життє- 
вим і суспільним учителем лю- 
дей зпід Дерманя став моло 
дий чоловік знід Львова, га- 
лицький українець. Мав зреш- 
тою перевагу над поляком, бо 
був тому людові без сумніву 
ближчий. Розкривав перед 
молодим волинським селяни- 
ном обрії національного жит- 
тя, нові, незнані, величні. Бу- 
дував йому життя українське, 
економічне, нолітине, куль 
турне, кооперативне. Набував 
в імені цеї нової, первісної 
(?), але безсумнівної культу- 
ри ще одно, незнане тому се- 
лянинові право до Волині. Бу- 
ло ясно, що є то нове право 
культури, протиотавлюване 
давньому (?) польському пра- 
ву. Польська держава не мог- 
ла протиставити тій течії Ін- 
шого, рівного йому і в інтен- 
ціях і иілях напливу". Виро- 
стала культура українська. А 
міродатні чинники польські 
бачили в тій культурі лише 
неминучий, бо залежний від 
приголомшуючої більшости, 
національний (український) її 
склад. У тих умо винах мусіло 
прийти те, що завше лежить 
у змозі фізично сильних, а 



психічно безрадних: „зломан- 
ня", зломання цілої культур- 
ної праці української насиль- 
ницькою рукою. 

Знищено кооперативи, зни- 
щено шкільництво, знищено 
Просвіти, йде похід на церкву. 
А що приходять натомісць? 
Приходить властиво ніщо і — 
пише Прушииський — підзем- 
ні рухи. 

Ясна річ, що автор теж, як і 
ті міродатні чинники, яких він 
ніби поборює, стоїть за аси- 
міляцію українців на Волині, 
лише за асиміляцію повільні- 
шу — спершу господарську і 
політичну, а потім культурну 
А всеж цікаво, що він підмі- 
чу е невдачу офіційних заходів 
зденаціоналізувати Волинь. 
Цікаво, що він підкреслює (бо 
мусить), що „зломання" укра- 
їнської праці наступило тому, 



щоб відібрат* в українців ве- 
ликої ваги титул уважати себе 
правіти посідачем ТОЇ землі, 
титул, який дає організація 
культурна, економічна і полі- 
тична країни. Цікаве ствер- 
дження, що, знищивши ту, у- 
крвінську, організацію^ офі- 
ційні чинники принесли лише 
дезорганізацію. Цікаве ствер- 
дження, що я* рівний з рівним 
на полі культурнім і еконо- 
мічнім поляки з нашими воли 
някамн боротися не встаиі. Як 
люди, „фізично сильні, але 
психічно безрадні". 
Помиливсяб той, хто з таких 
статей виводив би висновки 
про зміну на ставлення поль 
ської прееи і суспільносте до 
української справи. Цеї зміни 
нема і не буде. Але, як вирва- 
не обставинами признання 
своєї „безрадности", ця стат 
тя цікава. 

Гадаю, що нам не треба бу- 
ти вже такими страшними пе- 
симістами. Боротьба йде, але 
надія на остаточну перемогу 
кріншає. 



ЗМІНЛИВІСТЬ ПОЛІТИКИ 

й Італія). 



Майже кожний день прино- 
сить якісь зміни в міжнарод- 
ній заграпичній політиці. Де- 
вилюаціи франка й інших ва- 
лют, включаючи й італійську 
ліру, виповідження мілітарних 
договорів Бельгією, пристун- 
лення й вїдступлення Роеії від 
пакту невтральности в справах 
Еспанії, проголошення дикта- 
тури в Австрії, поїздка Італій 
ського міністра Чіяна до Бер- 
ліна в ціли формування про- 
ти комуністичного бАьоку — 
це події двох останніх тижнів. 

Між тими! подіями є такі, 
що на перший погляд вигля- 
дають п р от кво річні, непослі- 
довні, нібн без якоїсь політич- 
ної льогіки. От хочби відступ- 
лення Італії .від зейютої стопи. 
Здавалося, що коли Франція 
обнизнла свого франка, то Іта- 
лія не піде за нею, тільки ли- 
шиться у так званому „фаши- 
сті вському" таборі. Одначе 
Італія пішла за Францією. З' 
приводу цього світова преса 
розписалася, що нидно, що 
попри малі тертя між Італією 
і Францією, їх вяже таки біль- 
ша дружба і більша спільність 
інтересів ніж вяже Італію з 
Німеччиною. Були й такі го- 



лоси, що поспішно тюяснюна 
ли 'італійську деналюаЦію як 
„великий успіх" політики 
Блюма. Частинно думала так 
ї Німеччина й на сторінках 
своєї преси не скривала свого 
незадоволення. 

Одначе не минуло два тнж 
ні. а вже італійський міністер 
закордонних справ вибира- 
ється до Берліна, щоб навяза- 
тр з урядом Гітлєра дружні 
відносини, а навіть, можливо, 
щоб заключити з ним тиху у 
мову в ціли поборювання ко 
мунізму та. інтернаціонального 
соціалізму що його чільним 
представником на Заході Ев 
ропи е якраз нинішній фран 
цузький премієр Влюм. 

На тлі воєвничих промов 
погроз німецьких та совет- 
ських лідерів дивним виглядає 
і такий політичний випадок як 
заява німецьких експортерів, 
що німецько - совєтськнй тор- 
говельний договір не буде зір- 
ваний та що німці прямувати 
муть до того, щоб збільшити 
свій експорт до Совєтів. 

У -.Цих подіях .здається нема 
ніякого пуття. А всетакн їх не 
треба вважати випадковими. 
Італія „зрадила" на фінансо- 



вому полі Німеччину тому, 
щ"о їй так було вигідніше. Во- 
на осягнула вже була иа полі 
економічної самовнетарчаль- 
ности такий вершок, який 
тільки у своїх убогих обстави- 
нах вона могла осягнути. Пі- 
сля цього свого досягнення на 
полі економічної самовистар- 
чальности для Італії вигідніше 
прилучитись до бльоку сво- 
бідної міжнародньої торговді, 
до якого через обниження 
франка включилася Франція. 
Німеччина не могла цього 
зробити, бо її перебудова е- 
кономічної самовистарчально- 
сти знаходилася щойно в по- 
ловині дороги. 

Але коли Італія покинула 
Німеччину на фінансовому по- 
лі, то це ще не значить, що 
вона опустила Німеччину зов- 
сім. Фашизм І шщ і оная -соці я - 
лізм, як фільософічні науки, 
мають дуже багато спільного. 
В першій мірі вони є запере- 
ченням комунізму й Інтернаці- 
онального соціялізму" та в су- 
часну пору являються найго- 
ловнішим заборолом проти 
большевицької язви. Інтерна 
ціональні, комуністично - со 
ціялістичні та ліберальні течії 
прямують дуже послідовно до 
того, щоби повалити фашизм 
і націонал - соціялізм. Тому 
на цьому відтинку Італія і Ні 
меччнна, е „приятелями" та 
мусять кооперувати. 

Але, коли [талія І Німеччина 
кооперують на ідеольоґіч- 
ному, протикомуністнчному 
фронті, це ще не значить, що 
вони кооперують також- на 
кожному іншому політичному 
відтінку. Терням, яке вічно ко 
ле Італію і Німеччину, є Ав 
стрія. Птлєр хоче прилучити 
Австрію до Німеччини, бо в 
нині. 1 1 ній Австрії живуть самі 
німці. Сам Гітлер походить з 
Австрії. Та проти такого при- 
лучення є рішуче Італія. При 
лучившн Австрію до Німеччи- 
ни, німецька політика здобу- 
ла би рішальний вплив на цен- 
тральну Евроцу,, .Через те вона 
таю ж стала би безпосередній 
сусідом з Італією; а Італія має 
в себе біля 300,000 тирольці в, 
яких вона хотілаб вннародо- 
витиг Сильна Німеччина могла 
би зчасом зголосити своє пра- 
во до цих тираольців. Прилу- 
чивши Австрію до себе, Ні- 
меччина через це не відсуну- 
лась би також" дуже близько 
до Адрійського І Середземно- 
го моря й сталаб через те 
грізним торговельним та полі- 
тичним суперником Італії на 



тих територіях, ясі Італія нині 
вважає майже монопольними. 

Але хоч Італія виступає й 
виступатиме гостро проти 
всякої німецької спроби при- 
лучити Австрію, то це ще не 
значить, що вона хоче цілко- 
витої слабостн Німеччини, як 
цього хоче, наприклад, Фран- 
ція. Італія цього не хоче. 
Сильна, але не засильна, Ні- 
меччина є страхополохом для 
Франції й Англії, а це Італія 
хоче використовувати для се- 
бе. Зі страху перед Німеччи- 
ною Англія і Франція стоять в 
ласку Італії та стараються ла 
всяку ціну затримати ЇЇ на сво- 
йому боці. Якби не загроза з 
боку сильної Німеччини, то 
минулого року в часі стіоп- 
ського конфлікту Англія Су- 
дді цілком певно виповіла 
війну Італії. Коли ж Англія 
цього не зробила, коли з упо- 
коренням уступила Італії, то 
виключно тому, що боялася, 
щоб Німеччина не скористала. 

З ЦЬОГО КОНфЛІКТу Й НЄ Гірд. 

стягнула своїх впливів над 
сходом Евроли. Німецька сн- 
ла, хоч не брала участи у иь . 
му конфлікті, фактично вря- 
тувала Італію. Та можна при- 
пустити, що* колиб Мусоліаі 
був не розчнелювгґв на цей 
страх Англії перед Німеччи- 
ною, то був би своєї етіоц. 
ської виправи ніколи ие роз- 
починав. Бо вразі аиґ.іінсько- 
італійської сили під її боком, 
на Середземному морі, є зов- 
сім їй не довподоби, 

В міжнародній політиці ко- 
жда держава прямує до вдер- 
жання такої рівноваги, щоб 
вразі потреби вона сама могла 
рішити терезки в такий бік, 
який бде для неї корисним. 



НЕ ПЛАЧ, НЕНЕ УКРАЇНО! 

Не плач, Непе Україно, 
Не плач, не журися, 
Нп нас. енніа соколиків, 
Любо подивися. 

Глянь, ростем ми. як ті ииіти 

В літі серед поля. 

А за намн вже для Тебе 

Всміхається доля. 
Всміхається цілим серцем. 

Аж любо ДИВИТИСЬ, 

Недовго вже Тобі, Непе. 
Доле» журитись. 

Ти вберешся и цвіт проміння 

Як на ріпна красна. 

Твоя слава, як та зоря. 

Вовік не погасне! 
Стоятиме на вік нши, 
Покк світа й сонця, 
Завше буде виглядати 
Весела з піко ніш. 

Коло волі на сторожі 

Мм будем стояти 

І ворогів геть від Тебе 

З вітром проганяти! 

Микола ГорішниЙ. 





„волинг. 




Почали підводи зі села в 
„наряд" брати. Селяни це 
Стійкою звуть. Заберуть під- 
воду до штабу, поставлять 
на добу і, дощ, не дощ, сніг, не 
сніг, стій, чапи, поки який 
хлюст зі сестрою на гулянку 
ие зводить проїхатись. А 
спробуй, слово скажи... МорД& 
твоя тріщатиме, бо така не 
чнеть запальна, мов порох 
Нерви... Все нерви. Безсонні 
ночі з бабами. Одеколон, що 
пили, мов воду, Спірт зі шпи- 
талів сестри викрадали і про- 
пивали, лярви прокляті. 

Це твориться по цілому за- 
піллю фронту. А там на фрон- 
ті тисячі тисяч умирають. Кров 
ллється, де тільки глянь. І цс 
бачить дядько і кожна дити- 
на. „Паничики" — стало лай- 
кою.- ; 

— Ех, каже бувало Матвій, 
— Хоч і кажуть, що не буде 
з Івана пана, але ~я думаю, що 
з кожного Івана ліпший був 
би пан, як оті хлюсти. Виро- 
дились». * Нема в них крови 
живої. Шкіра їх поту ніколи 
не пропускала, а піт' зїсть лю- 
дину. Працею вигониться піт 
з нутра.4 

Ого. Матвій навіть і до та- 
кого дійшов. І як не дійти. Хі- 
баж людина дерево, чнітцарн- 
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на безмовна? Хібаж йому очі 
не так на світ дивляться, як у 
мудрого сотворіння, що ба- 
чить біле, чорне, добро і зло? 

От тільки життя сотужне 
пішло. Сніги ранні вергнули з 
неба. Маршові роти йдуть 
тьма -тьмою без настанку І 
кінця. До Матвієвої „халу 
ли" десяток впхнуть і повер 
нутись ніде. Сім душ своїх, де 
сять чужих... Сідають і так 
сидячи сплять. Дихати нема 
чим. Колиб хоч махорнею не 
чадили. 

Вечором плиту розпалять, 
„кнпяток" на чай варять, 
жлоктять кацапи по двацять 
склянок чаю. Цукру досить. 
Володька по булки пішлють. 
Сам Матвій у самий кут 
забється, день на піч. Там 
справжня лазня. За махорча- 
иим димом його зовсім і |ме 
видно. Настя коло плити ду- 
шиться. Груди її диму не пе- 
реносять. Кашель усі нутрощі 
вириває. ^ , 

Москалики просять; — Ку 
пі, матушка, палатку*). Дьо 
шопо, Полтінік даш і бері. 

— Ес, москалю. Ми вже тих 
палаток накупили, що й не 
знаємо, де їх дівати. 



— Трідцять капєєк дай і бе- 
рі... Всьо одно на фронте бро- 



•) Палатка — грубе полотно, вжн. 
ввне до вітрил або шатер. 



шу.. 

— Та кажуж, що нема куди 
дівати. Ось дивіться, у нас усе 
з палаток. І штакяГа лобурям 
з палаток поробила. 1 старого 
палатками вбрала, і сама з ніг 
до голови в палатках... 

— Ех!... Нєґде і картішкі 
сиґарнуть та!... Скотская, мать 
єйо попєрьок, жість! Хахлн не 
умеють жіть... Багатие, а ду- 
ракі... 

— Зачєм, атец ізбу такую 
вистроїл? Лесу чтоль ма- 
ла'-ть? — виспівує яросла- 
вець. 

Ми тільки у тисячу де- 
вятьсот тринадцятому ґоду 
сюди перебралися, — вибач- 
ливо і старанно заявляє Мат- 
вій десь зза хмар, з найвищого 
престолу хатини. — Не „в мо- 
готу" було все разом. Банк 
платили, довгн великі мали, 
проценти сплачували. Думали, 
це все „на вреия" тільки, а тут 
війна „грянула"... 

— А ти 'І вайну по шапке... 
Строй І толька... й — додає 
вятчак. 

— Недзя. Старий вже я 
Сан усього . не попну. Всі 
„плотники" на фронті, а з ба- 
бами яка робота....," 

— Весті ма, — замикає сара- 
товець. — Куда там у вайну. 
Кой чорт у вайну работ' за- 
няття хатіт... А на» та- вот ї 
плажітея некуда... Вот жість, 
тетка ея с'ума сашла... Начто 
матушка кряхтела, када раді- 
ла?.,. Вот уже етава нікак не 



ждала, чтоб нам І картішкі 
розлажіть негде била... 

Ех, Валинь, гром єя бєй, 
проклятую! — лютує ряза- 
нець. — У нас та... Вабче хах- 
ландія не Страва, а недаразум- 
леніє,,. На кой чорт защіщать 
єйо... Рязань мая далеко... 
Пусть ейо нємец берьот!... 

Пють чай. Перед кожним 
мішечок цукру. Заїдають бу- 
лочками. До чаю яблучка 
кришать. Хахландію останні- 
ми словами здоблять, Матвіє- 
ві хатчину „в щепкі розпльо- 
вують" і в«Г„уґлк радння" 
згадують. Кожному, видно, 
своє нав'мі... 

Матвія духота з печі жене, 
дим очі вигризає. Але й на 
полу місця нема. Його дебела 
постать страждає. Кості за ці- 
лий день досить видержать і 
нема де розікласти їх для від- 
починку. 

На полу в куті дебелий во- 
як розлютився, розклав „ве- 
щевой мешох", виймає сало і 
їсть. Матвій підсідає до ньо- 
го й вибачливо пояснює, чому 
він таку малу хату має. Не мо- 
жна було, мовляв. Це вже на 
третьому місці будується. 

Вояк доїв добрий шмат ся. 
лв і собі почав. 

Теє, — починає він з протя- 
гом. Видно, полтавець... От ти 
там білобриснй, — тикає він 
пальцем у рязанця... — "Чово 
так розкудкудахтався? Якого 
чорта холяву свою з рідкими 
вусами дереш... Волинь ти ла- 
єш, хахландію розносиш... А 
зря... Жалько, чорт бери, що 



топчешся ти тут своїми кли- 
шавими лапами. Старика от 
ругаєш... Але коли, так сказа- 
ти, правду за чуба взятй, та 
тобі одному з другим перед 
балами твоїми поставити, то 
вийде, що ти один з другим 
тільки й життя взнав, що тут. 
Не, нє. Не дуйся. Оце ти в се- 
бе коли бачив? — згріб пол- 
тавець у широку долоню тор- 
бину цукру і потрусив нею 
над головою... Дулю ти в себе 
бачив. Чаєм без сахару зали- 
вався та жер тюру. Да, да! Не 
протестуй! Терпєніє! Злість 
ємне бере, що ви, сукини 
сини, влізете в чужу хату І 
вдаєте, що гаспада якісь... А 
дома в курятнику коптився, 
прн лучині воші лущив, на 
податях боки відлежував. Ось 
тобі зайдеш у якійнебудь ря- 
зшіщині... Міхайловка чц Вші- 
ловка, чи якась Розплюевка в 
лісах заборсалась, Ізба стоїть. 
Уліз І не знаєш куди. Чад, 
бруд. Свиня тут же рядочком 
рилом мудрості розводить. 
Далі податі. ДДвох-етажна та- 
ка тобі хванаберія на два- 
цять душ, як у тюрмі. Йдуть 
спати і батько наказує синові: 
ти вот Мдшка-та, нє трясі са 
снахой целу ноч... Вам би 
всьо, щенкам, куралесіть!.,. — 
Щоб не змилитись, то мати у 
лаптях спить... Да, 1 да! Не 
валнунсь, не валвуйсь... Бачу, 
дмешся, правда очі тобі ..коле. 

Полтавець у силу входить, 
рукй . в хід пустив і колотить 
кулаками дим. Повітря нага- 
дує океан на малі. Кацапи лю- 
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тують, але полтавець міцно 
держить стерно своєї мови. 
Кацапські слова з прихрапом, 
з присвистом носа передає— 

— Та ти, каже, бачив коли- 
небудь у себе яблоко? Чи 
пробував коли булку? Чи зна- 
єш ти, де вона росте і з чого 
її роблять. Ти он навіть не 
знаєш, з якого боку їсти її, он 
і зараз знизу почав. Та у вас 
навіть ложками не вміють 
їсти, а кладуть у рот лопаточ- 
ками. 

Рнзанець нарешті не видер- 
жує, — Врьош ти, сукін син! 
Вот как заєду в твою ряжку... 

- Фі-фі-фІ! Тільки підходь! 
Як мазну у твою сплювачку!,.. 
А це ти бачив?... — розгорнув 
полтавець хустинку, а там Ге- 
оргій і медалі я... 

Це вплинуло на рязанця. — 
Замовк! Так, так - каже пол- 
тавець. — Краще от замкни 
своє рило й мовчи. А то: а на 
кой чорт ваюю? А чаво; хахлан- 
дію "защіщаю. Тьху! Грім тебе 
ясний побий! Кликали ми те- 
бе сюди? Просили? То йди 
собі до чортової матери в свокУ 
кацапію і не псуй тут воздуха. 
Ая.-За що ми воюєм? А за 
що наш^рат кров ллє? За 
Волинь? Нєєт брат. За мазур - 
ські багна, за Варшаву" за 
Карпати! Ти от, сукин енн, на- 
певно по околодках прошляв- 
ся, а я третій раз на фронт 
йду, пять ран і оцю чепуху 
„за атлічіе" дістав... Ех, ви, 
ниі Сохами землю драпаєте. 
Деревляною бороною скоро- 
дите, а дереш носа... Хами ви, 



от що!... А тут на дядька на- 
пав, щ хати тобі ще — поко- 
їв не виставив, щоб тн хоч р.іл 
на жість у чистому полежав. 
Дрннь ти! Морда твоя осля- 
ча!... 

Полтавець розійшовся до 
того, що, здавалось, зірветься 
і почне бити всіх тих кацапів. 
Щоки розчервонілись, очі за- 
блищали. Слова вилітають з 
уст, мов удари сокири. До 
сварки вмішався вусатий С,с- 
сарабець. Цей слухав, слухав: 
— Ша, кіндер! Да ну вас до 
ста бісів! Якого диявола рол- 
прнхалися... Брось! 
— Неє! Я йому докажу, що... 

— Та брось, Коваленко! На- 
доть тобі з всякою задннцею 
на рожни спиратись... А тн, 
Лаптьов, також ослом таким 
видався... Якого, мать твоя ко- 
била, дурака втелила!... Мо.і- 
чатьЦ 

Полтавець замовк і сів на 
своє місце, Рязанець двацяту 
чашку чаю. Бенарабсць, шоГ> 
згладити прикрий настрій, 
розпочав „врать". 

— Ееее, вообче війна розї- 
дає нашого брата. Коваленко, 
чи Лаптьов, чорт, диявол — 
всіх однако в грязюку все топ- 
че! — закроїв бесарабець. 

Почав я, братці з самих, так 
сказати Карпат, коли нашого 
брата послали в перві бої иа 
австрійця. Не війна це була, а 
цереионіяльиий марш, парада. 
До наших ніг клались Галич, 
Львів; Перемишль. Закинули 
вуздечку на Карпати й дайош 
Вену!... (Дальше буде). 



Ч. 248. 



ГОЛОСИ 




41 в 



*$Ж усяких механіків, бізнес 
менін, як теж учених ' фінансі 
стів та економістів. Тому час 
і пора взятися тут до праці на 
нашій кооперативній полі. 

Ми що року видаємо з вла 
сних кишень міліони нашого 
тяжко запрацьованого гроша 
і просто пхаємо (Цго в чужі 
кишеиі. Аж сумно дивитися, 
як наші фермери, що так тяж- 
ко працюють на фармах, про- 
дають своє молоко по 3 і пів 
цента за пайнт, а ми мусимо 
платити за нього в місті два 
рази стільки. Решту залиша- 
ють собі посередники, які від 
цеї надвишки багатіють та 
стають міліонерами. За фунт 
капусти наші фермери діста 
ють по пів цента, а ми плати 
мо 3 або 4 центи. Решту за 
бнрають посередники. Якраз 
кооперація має за завдання у 
сунути це посередництво і по 
старатися, . щоб ця надвншка 
залишилася в руках тих лю 
дей, що з одного боку самі 
виробляють ці продукти, а з 
другого боку тих, що їх без- 
посередньо спожитковують. 

Українці мають у своїм ха- 
рактері ще багато хиб, які е 
перешкодою у розвою наших 
кооператив. Вони не маюті. 
довіря до себе й волять купу- 
вати у чужих. Нераз у рідно- 
му краю можна було подиба- 
ти таких людей, що ходили 
купувати крам до жида, а 
вступали до свого лиш тоді, 

коли їм торба з крамом пор- 
іуху та почала закладати по валася ; коли треба було д£. 

стати за дурно нову торбу. 
Але проте кооперативний дух 
перемагав, наші кооперативи 
росли і нарід чимраз .більше 
горнувся до них та чимраз 
більше розумів їх завдання. 
" Коли це можна було пере- 
вести на рідних землях, які 
придавлені політично й еко- 
номічно ворогом, то чомуб 
цього не можна би було зро- 
бити тут в Америці, де є повна 
воли, і де наші люди значно 
більше гроша витрачують на 
своє життя, ніж наші брати за 
океаном? 

Не викидаймо міліонів на- 
шого гроша з кишені! Поста- 
раймося, щоб той гріш, який 
ми витрачуємо на наші життє 
ві потреби, якось назад вер- 
тався до нас. Він вернеться до 
нас тільки шляхом коопера- 
тив. Крім того, коли ми пічне- 
мо розвивати наші коопера- 
тиви, багато наших людей ді- 
стануть працю. Ми звикли йти 
до чужого за працею. Чому 
ми не можемо створити вла- 
сних варстатів праці? На еко- 
номічному полі в Америці ще 
є для нас великі можливости. 
Але мусимо взятися до праці. 
В тій ціли ми повинні влашто- 
вувати кооперативні відчити 
та познайомлюватися ближче 
з кооперативним ділом. 

С. Бучацькнй, 
/ Ню Иорк, Н. й. 



ВАГА КООПЕРАЦІЇ. 

Ні:! кількох літ мойого по- 
бту на американському ґрунті 
я приглядаюсь уважно до у- 
ьрлшського суспільного ЖИТ- 
,[. мимоволі роблю порівнан- 
ня .і гнм, ЩО дієвься в рідному 
кран>. Хоча наш нарід на своїх 
землях нині придавлений чу- 
жни наїзником, що взявся від- 
рі^- в дикий спосіб давити 
наше суспільне життя, то, 
поминаючи хвилеве прогноб- 
денки, український нарід не 
піддаться, а далі бореться за 
свої Краще завтра. Наші бра 
ти на рідинх землях добува- 
ють зо себе останні сили й бо 
риться незломно, щоб довер- 
шити свого діла. Вони не ля 
какш-сй ніяких тортур, роз 
армій, тюрем, а кладуть свої 
голоті за волю свого народу, 
І діється це не тільки під 
Польщею, але також під жор- 
стокою Росією та в інших 
звЛмзіїщивах. 

Чим більше давили наш на- 
рід вороги, чим більше спи- 
нків.!. їй його розріст та пере- 
шкоджали йому в його народ- 
нім роботі, тим більше свідо- 
мості! набирала наша суспіль- 
ність, тим більшої енергії і 
з,і взя тости діставала вона до 
дальшої боротьби за наші на- 
ціоші.шіі ідеали. 

По пінні, коли ворог думав, 
що винищить наш нарід еко- 
номічно, наша суспільність 
Вхопилася кооперативного 



всіх місцевостях ріжні торго 
вімьиі І промислові коопера- 
тиви. Ворог почав перешка- 
джати цьому рухові, наклада> 
ю>ш на нього ріжні адУіні- 
стрлцінні репресії, як теж про- 
буючи знищити їх ш ляком 
конкуренції. Він витратив мі- 
лілий на подібні польські під- 
приємства, щоб вони задуши- 
ли наші, ще закн вони^вспіють 
як слід розвинутись. Одначе 
королі міліони пропали, а на- 
ші кооперативи таки вдержа- 
лися на поверхні життя та 
тилвнваються до нині. Дух і 
ивзяття українського народу 
пережили ці чорні хмари і ни- 
ні ми можемо бачити, як про- 
дукти українського виробу 
продають в українських коо 
псрлтішнНх склепах майже в 
кожній закутнні української 
землі під Польщею. Наша ко- 
операція здобула собі приз- 
нання навіть за границею., 

На жаль, на американській 
землі, на тій землі, де наші 
люди мають повну волю ро- 
бити те,' що для них корисне, 
ДО ніхто не робить їй ніяких 
перешкод у їх розвою, справи 
представляються дуже суми 1 о. 
Дух кооператив ще' не дійшов 
сюди, а замісць нього е нед- 
бальство, нехіть, а навіть за- 
висть. А не. треба забувати. 
Що тут ми маємо не ' тільки 
свободу, але й більший відсо- 

■ 



СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 23-го ЖОВТНЯ 1Мб. 




УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ 
' РЕШБШНШГО КОМІТЕТУ СТЕЙТУ НЮ ЙОРКУ 

повідомляє українське громадянство цілого стеиту Ню 
у Иорку, що 

В КЕДШЮ, ДНЯ 25-ГО ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ) 1936 РОКУ 

будуть виголошені на радіо в українській нові .дві 

ПОЛІТИЧНІ ПРОМОВИ 

1- ша зо стації \УВЮС, на програмі Української Радіо Години 

ніж годиною 9—10 рано. Виголосить її добр. ВОЛ ОД 
КУПЧИНСЬКНИ з Ню Иорку. 

2- га буде виголошена з Ню Иорку через великі стації цілого 

СТейТу Ню РІОрК (НЕ* УОКК ЗТАТЕ \ТО>Е НООК-Цр). 
НА ШИ ПРОГРАМІ БУДУТЬ: 
Р. ПШВЕЕ ВАУІЗОН — бувший Асистент Секретаря Війки для ввіяиП, те- 
пер голова чужо -національного департаменту нюйорського Стейто- 
його Комітету. 

Ш»АЯО СОК5І — бувший Комісар Еміграції; він зложить привіт Губер. 

натора Ланкова для громадян чужого походження. 
Представники осіх чужих національностей виголосять коротші промоанг 
ЕВГЕН ('.КОПКО, з Ню Норку, гоиорнтихс від українців 
Програма ця зачисться, в годині 5:30 пополудні, зо стації ШНЗ — К*» 
Тогк Сіїу, та буде передана через такі стації в цілому стейті: 

¥гАВУ — АІЬдпу, N. У. тОТ — РІ.іиЬиґ,Ь. N. У. *ЗАУ — КосЬ..І*ґ, 
N. V. ЧтВО — АиЬигп. N. V, *Вг*ТҐ — ВшЬЬ, N. У. 



УВАГА! НЮ БРИТЕН, КОНН.І УВАГА! 

ЗА СТАРАННЯМ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ХОРУ, 
БРАТСТВ, ТОВАРИСТВ ТА ВСЕ! УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ 

* * відсвяткусться і " * 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 1-ГО ЛИСТОПАДА (ШЕМВЕН)ДОб РОКУ 

ВІСІМНАЦЯТЬ-ЛЛТЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ 

В 9-тій рано церковні Богослужеиня, в 7-мій ввечір в цер- 
ковній салі при *інтек & сіакк зтйеетз буде виставлена 
драма Т. Хоптяка, в трьох діях „НАШІ ГЕРОЇ". Після вистави 
СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 
Вступ на салю 25 центів, для дітей 10 центів. 
Увага: Пазаиісцеимм гостям, незнаючим наших звичаїв, подаємо до 
відома, що псі імпрези нашого хору починаються точно на означений 
чає. 248, і 4 

Комітет Хору, 



^ ♦[♦кІ*кЩчУІ»І1>І»І*І»І»І»1»І»І»І»І»1»І»»»ї?Т? І 

УВАГА! - УКРАЇНЦІ МІСТА НЮ ЙОРКУ І ОКОЛИЦІ! 



ХОР 0. Д. В. У. В НЮ ЙОРКУ 

'вІдограє пєсу в одній дії, 4 з часів панщини в Україні! 
: під заг.: 

„САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ" 

В. Лопушинського 

В СУБОТУ, ДНЯ 24-ГО ЖОВТНЯ (ООТОВЕН) 1936 Р. 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 



УВАГА! ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ Ч й ОКОЛИЦІ! УВАГА! 

ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО 
КЛЮБУ В ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

: : відбудеться : : 

ВЕЛИКЕ ПЕРЕДВИБОРЧЕ ВІЧЕ 

(ІЛШЛІМІЛМ ВАІХУ) 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 25-ГО ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ) 1936 РОКУ 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 
214.216 ЛЛ-ТОИ ЗТЯЕЕТ, ЕШАНЕТН, N. І. 

Початок точно в годині 3-тІЙ пополудні. 
На вічу промовляти будуть: адвокат МИХАЙЛО ПІ ЗЛАК з Ню Порку, 
СдтіяіиЬпг *. Л. МсСОУЕПІЧ,, адвокат М. ВАҐНЕР, Г. ЄВУСЯК З 
Джерлі Ситі Н, Дж-і Майор Ло.орЬ Р. ВгорЬу, адвокат Б. Мит» з Елм- 
м6(г, н. Дж., й Інші бесіднйо» та кандидати иа стейтові, повітові ти 
міські уряди. 7* 
Шовязкон всіх громадян як старінні так І молодших е, прийти на 
ас ніче, щоби не завстндатнея перед своїми 1 чужими. Наша громада 
ііі:сіл;і була иа першім місці У всіх публнчЯНХ виступах, тому мусимо 
вс * ик плин прийти І на це віче, щоби галю М повнити І показати нашу 
і«|ч ініювану силу, — Комітет. 248 



217-219 ЕА5Т біЬ 5ТКЕЕТ, 



НЕ* УОКК, N. У. 



ПО ВИСТАВІ БАЛЬІ 



Початок точно в гол. 8-мІЙ ввечір. — Вступ 40 цнт. 

Шановні Громадяни! Я* відомо вам, Хор ОДВУ 
завсіди старається задоволити усіх своїми виступами 
♦І деб то не було. Отже цим разом просимо вас піддер- 
жати цей Хор своєю прнявністю на ції! виставі — по- 
бачите гарну пєсу, в якій навіть діти виступають. 
Своєю при явністю на цім підприємстві ви поможете 
Хорові, який ширить красу українсько*! пісні не лише 
між своїми, але також і чужими. Просимо ще раз о 
численну участі — Управа Хору. не 

Вступайте в члени Хору ОДВУ І Родичі, вписуйте 
своїх дітей до Хору. Проби хору: що вІвтірка в У. Н. 
Домі, 217-219 Е. 6-та вул., в годині 8-мій ввечір. 



□□□□□□□□□ 



П031Р! ГАРТФОРД, КОНІ, І ОКОЛИЦЯ! ШР! 

УКРАЇНСЬКИЙ АМАТОР ГУРТОК ПРИ КАТ. ЦЕРКВІ 
СВ. МИХАЇЛА 

вІдограє комедію в 4-ох в Ід слонах 

„ПАН ШТУКАРЕВИЧ" ~Ш 

В СУБОТУ, ДНЯ 24-ГО ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ). 1936 РОКУ 

В ГОДИНІ 7:30 ВВЕЧІР В УКР. САЛІ, 64 ІАПгІХУЗ 5ТКЕЕТ. 

По представленню БАЛЬ, тому представлення зачнетьея 
точно, щоб був час танцювати. Просимо всіх прийти. Хто не 
прийде, то певно буде жалувати. 248 

Комітет. 



НОВИНІ! КЮ№К, Н. ДЖ.! НОВИНІ! 

ЗГУ ТОВАРИСЬКУ ЗАБАВУ тШ 



зо 



М УЗ И к о ю 



ВІЧЕ! 



ВІЧЕ! 



АМЕРИКАНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 
КЛЮБ В НЮАРКУ, Н. ДЖ. 
кличе всіх українців в Нюарку на це віче, де будуть говорити 
Мг. «АС^ЕК з Джерзі Ситі Я Інші бесідники. 

Віче відбудеться : — - — 

В НЕДІЛЮ, ДНІ- 25-ГО ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ) 1936 РОКУ 

В НАРОДНІМ ДОМІ НА ВЕАСОМ ЗТЯЕЕТ, ГГОУАКК, N. і.. 

Початок в годині 2-гіЙ пополудні., *■ 
' і ЗА УРЯД; Ммии» Міра* голова; Андрій Мудрамькнй, «кр. 



СТАРОКРАЄВОЮ 

: : : : цлаштовуе : : ! : 

70-тий ВІДДІЛ ОДВУ їм. СТ. БАНДЕРИ В НЮАРКУ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 25-ГО ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ) 1936 РОКУ 

В СІЧОВІЙ САЛІ, 229 ЗРКІРІСГІЕІО АУЕ., КЕ\¥АКК, N. 3. 
Початок в годині 7-мій ввечір. — Вступ вільний для всіх! 

ПРОГРАМА: І. Старокраеві танці; 2. Стрілецькі пісні; 
„Настоящий Марксист", комедія в одній дії; 4. перекуска; 
Грошева нагорода за найкращий жарт;. 6, Обговорення 
теперішнього політичного напруження в Европі; 7. Нагоро- 
да щасливої особи зо щасливим числом „1937 ЕМЕНЗОИ 

НАОЮ-и". . . 

УнраТнкн Л україші, старші І йол оді! Вас всіх щиро вктаб на цій 
забаві. — Комітет. 
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. ПЕРЕСТОРОГА. 

. — Запамятай собі смаркачу, щоби ти не ходив 
мені над ріку, бо як утопишся, то мені й на очі 
не показуйся! 

о — і — г— 

зоольопя. . - 

— Біла мурашка складам 84,000 яєчок в одному 



З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
, В АМЕРИЦ І; 

ЧИКАГО, ІЛЛ. 

Військовий Валь. 

В Шікаґо Л околиці живе ве 
лнке число бувших військових 
людей, комбатантів ріжіщх ар- 
мій. Деякі з них вже старші ві 
ком, а деякі ще в силі віку, іч 
ші знову ще 1 молоді, тут вже 
роджені хлопці, що відбули 
валів військовий вишкіл в обо- 
зах СІ-Сі-Сі. 

Живемо в часі, коли до сло 
ва знову приходить військо, в 
часі, коли навіть найбільші 
миролюбці цього світу прихо 
дять/до переконання, що коли 
хочеш миру, то готуйся до вій 
ня. ' 

Війна не е благословенством 
людства^ хоч нам в памятн 
страхіття світової війни, і та- 
ки нашої власної визвольної 
війни, то ми не хочемо замн 
катн очей на те, що народ Наш, 
з якого коріння й ми повстали, 
веде підготову до всенарод- 
нього зриву, до української на- 
ціональної революції. 

Обовязком кожного україн- 
ця доброї волі е проте допо- 
могти тій українській мобілі- 
зації всенароднього гніву про- 
ти окупантів. 

Отже якщо хочемо миру на 
всій Україні, то готуймося до 
війни. , То не значить, що мн, 
бувші комбатанти ріжних ар- 
мій, маємо таки в будучій у* 
країнській війні надівати чер- 
воні ЧеревНКИ Й ВІЙСЬКОВИЙ ОД" 

кострІй. Будучність покаже, 
чи зайде така потреба для нас 
в Америці. Готуймося до вій- 
ни моральною І матеріяльною 
піддержкою зорганізованого 
українського націоналізму на 
рідних землях, 

Шобн уможливити бувшим 
військовим, що розпорошені в 
районі ШікаГо, зійтися разом, 
другий відділ О.Д.В.У. В Ші- 
каГо уладжуе т. за. „Військо- 
вий Баль и . В часі листопадо- 
вих днів, як слушно було пред- 
ставлено в часописі „Свобода", 
замало і нельогічно е спомина 
ти героїн листопаду з 1918 ро 
,ку без піддержки тої великої 
справи, за яку вони вміли по- 
стояти і вмерти. 

Тепер кожний матиме наго- 
ду дістати нагороду (тому й 
ти кети нумеровані), а попри 
те й допомогти визвольній бо- 
ротьбі. 

Інж. Степан 1 Куропась, 
був. однорічний вістун У.Г.А. 
о 

ШІКАГО, ІЛЛ. 

В справі спільного Листопадо- 
вого Свята. 

ч > 

В „Свободі" з дня 9. жовтня 
бус допис з Шікага в справі 
спільного Листопадового Свя- 
та. У звязху зним подаю 
таке: 

Окружна Управа ОДВУ рі 
шила На зборах з дня 11. ве 
ресня святкувати в Шікаґо од- 
но спільне Листопадове Свято 
У виконанню ухвали розісла 
но до всіх народні х товариств, 
як запомогових так І церков- 
них, з проханням вислати де- 
легатів иа народи в справі 
згаданого свята. Наради були 
назначені на день 7. жовтня.. 
Прибувшї представники, що 
представляли старші й моло- 
аечі товариства, старалися 
нсіми силами не допустити ДО 
цього, щоб були в громаді 
два Листопадові Свята І були 
рішені піти' на ріжні можливі 
у ступки. Та не помогло, бо 
противний табор не погодився 
на допущення до виконавчого 
комітету представників чоти 
рьох відділів МУН. І ось тому 
10 відділів ОДВУ і МУН вла- 
штовують окреме свято при 
співучастн народніх -та цер- 
ковних товариств. 

і М. Риза, секр. 



Дні. 



То щастя, що при цьому не кудкудакає. 



і 



Між жінками. 



— Я мому чоловікові не ві 
рю ні слова! 

— Я мому вірю, як говорить 
крізь СОНІ 



в 




♦ ■ . 



Елєгантид лімузина ав^нощшої конструкції, за* 
де ржа,і ас я перед імлозалтним домом Ґранд -готелю 
Імреріялв. З^еї вимочи* ЧчрункИй вр\Ч£т з гостре. 
^И?ї»иса»и^бїійчнА.' С\»ДйЧй поДйо«» рухах,, він 
МЙні*ай&шіій 1 '28 1 >|тОі(іві'йде гоотра Ь&Яибит в #Ь 
вому'кутку уст та безліч дрібних морщин довкола 1 
очей робили норо куди старшим. Ріі^СЩ людний, 
звичної'ЛарНказуватн, прйкЛйкав двврни^ т» веяі* 
Йо,М^ заотїікуват'исн клунками й самоходом, Ме ква* 
гілячися, закурив папіроску й. повільною ходою по* 
пранцював до готелю. Лісту зі'олоцдєш* виповнив 
на імя Карл а Єгерського, адвоката з Пр'агй. 

Карльсбад потопав у золотому промінні сонця! 
На головній проМгенаДІ повно ггрохо*их. Скрізь до- 
статок і вдоволення. Першорядна капеля грала, 
ІІІтравса. Єзєрський появився тут біля восьмої го-- 
Дини ранку. 'Ясний, юлідтю 'викінчений отйТ та е< 
легантний соломяний капелюх знаменито гармоні- 
зували 3 його чорнявою церою. Зупинився біля 
шатра з наміром щось купити. Нараз овіяло' нога 
гострим запахом парфуми. До шатра приступила 
елегантна, ясноволоса дама. їхні очі зустрілися. її- 
погляд, здавалась, був байдужий, хон і ш виклюне* 
не;- що за нши могла крятися. вульканічні- прихт-ра- 
стй! ЄзєрСький полагодив закупно й приступив" до, 
першого джерела, слідкуючи притому гарячим. до- 
глядом за ясноволосою, поки вона не пропала йо-> 
му з очей. 

В барі було' майже породно 1 . 1 Йшла 'якась неви- 
баглива програма. Підмальована танечницн нудила 
гостей старими дотепами. Музиканти куняли.- 
Стрункий молодець із дбайливо уложенойз зачіс* 
каш сидге ! туя, здавалась, без особливого заїїікаві 
лення. Завзято курив одну папіроску за одною. 
Щойно по півночі почали напливати гості. Між- 
ними особливу увагу звертала дама зо срібли сто* 
білим волоссям." Поява на салі вимріяного ідеалу, 
краси підсувала все інше на дальший плян. Дама в» 
товаристві елегантного мужчини засіяа-при столі 
поблизу Єзерського. і ь и і її з 

Джез заграв факстрота. Єзєрський здригнувся.) 
В своїй сусідці пізнав красуню з в^оменади, Незв- 
мітно вклонився їй. А її очі говорили: „Дурню! Так 
радо танцюю — невжеж не попросиш мене ані до* 
одного танц-ю?'-' 1 і ■ ' і іп ' Т 

Музика заграла танго. Єзереьііий вклонився 
незнайомій та попросив прекрасно. 

— Колі* можу вас ще раз побачити? -— шепнув 
Єзєрськиіі зворушено. Звернула на нього свої карі 
очі, а викарміновані уста відповіли різко: — Ніко* 
Аи! і — Спохмурнів. При тім завважив на її руці 
обручку. Ненароком глипнув на її чоловіка. Не 
виглядало/ щоб занадто цікавився во веденням сво- 
єї пані. Курив своє цигаро, Пускаючи попід стелю 
клубки запашного диму з вдоволенням емерцта. 

Танець скінчився. Ґа.іянтно: поцілував їй ручку 
та побажав доброї ночі. ' 

Зморою тягнулись дальші дні Єзерського, 
Вперше в житті попав! не на жарти в тенеш кохан- 
ня. Щоправда, кілька -разів стрічав своє божество^ 
на Жаль, завжди в товаристві чоловіка: 
: Одної неділі вже доволі іі їздо. їв у парку снідан 1 
нок/ Незнайома сиділк неДа&геко >ІД нього.' Виїм- 
ково сьогодні, була сайка. ЗаУіьОтн.0 подякувала за 
поздоровлення. Викуривший* папіроску, встала й 
вільним кроком почала відходити. Єзєрський зло* 
мано днййвся' На порожні місце; Рукавичка, що її 
забула, чи може з розмислом залишила, вирвала 
його з отупіння. Вмить розалатнвся, вхоянв^іжну 
рукавичку й подерся за незнайомою. Доглянув її 
на сходах готелю. 'Це йово заскочило. Адже ж меш» 
калй під одним дахом. ПрртЯер'сквзав йому, як .вої- 
на зветься, та нід котрим! числом живе. і 

Май же Нечутно застукай до дверей під вказа»- 
■ ним числом і, не ждучи відпбвіди, ввійшов до сере- 
дини. Стояла перед туалітнНм столиком і кармінуї- 
вала уста. Не проявляла "най менш ого 'Збентеження^ 
Подав їй рукавичку й. зо скромністю ґімназіста а- 
правдував свій крок. З усмішкою подякувала й за* 
пропонувала папіроску. Стояли близько себе. Гоь 
стргій заяах парфуми одурманював його. Миттю 
схопгів"ЇЇ в обійми. ' ... .. і и ■. і 

'Одна хвилина й чар ' кохання розплявся в 
ЖорЬтекій 'діййюгітн. Стояв віч-на-віч з... її ЧО- 
ЛОВІКОМ; Холодне дуло автомати чнфго- револьвера 
було спрямоване просто' ЙОму в чоло. Задеревій. 
Відбудово оглянувся, але біля ньоїо, не бул*>вже ні- 
кого. Пані встигла вже звикяуви в сусідній кімнаті 
Не всгіій видобутй з себе ще анГ слова, як напасник 
при казав сідати, ! 1 І 

*— Дуже жалію, шо в першій хвилині не «пустив 
вам "куд^ку в лоб, — зачав. — Ваше щастя. Всеж- 
такн, пане' Докторе, ви, як людина багата, зложите 
^ені. зараз десять тисяч корон, щоб^никиути скаїі- 
далуА Чи годитесь на 'цю пропозицію? * 

^Єзєрський вже цілковите , опритомнів. Подраз- 
нене* гонз уста* Попався нічого 'собі. Здабуваючись 
на найбільшу рівновагу, вИняе портфель і спитав: ■ 
і Скільки* р№ скзїІи.-їй^ тйнй* "ДіН^міК'р^рО"^ , 

— Десять тисяч! і ** 

— Будь ласка, ось туї- пять тисяч. Більше при 
собі не мага. Вистарчить, думаю» і цього. Всеж- 
таки і їх шкода'. ' Новісінькі ''банкноти, щойно і з під 
йрави й мусать, іти в не н&дт*) чисті рукн. 

Дякую, пані доктоіре, -м-'В«пов№ обманецц 
«н, цвбт.о. я й- моя партнерка,, задумали вас тіль- 
ки провчити. . , • , і ■ а 
'Ще того самого дняі прЧі касі філії Го^одар*- 
ськ^г'о Банку пишно- одягнений добродій міняв 
кілька тисяч^коронових банкнотів/ Як грім з ясно* 
го неба. Його з місця замкнуЛи разом із спільннцеюі 
'як виявилося, були фал ь£нфі катами. 

і ' -у : ..і..;..,. і--чугі.Д|і^. 



свобод* пятншя. м-» жовтня іш - 




РТРАЛЬШ КШТЕТ УКРАЇНСЬКИХ ЩЖЩі ЩЩІЇЩ КИШ Ш ЙОРКУ 







'тіє^жави. 



НЦІЩ ДНЯ 1-ГО ЛИСТОПАДА (ШЕ№В) 1936 РОКУ 

в український нлноднім домг, "217-ц» щ^Ш'ЇШІЯі, уШ^оМ,"*- г. 

ПОЧАТОК: РОДМЙ8- Т^чороц. • • :: — ВСТУП: 75. і 5Д ЦСНТІК. 



ПРОГРАМА: Хорові точки виконають томі злучені хори г Український Хор з Цщ Иор- 
Ф „Воян" 'з Ионкерс І Мор Української МолваІ а Бруклнна. -- Дірігіент: п. Т. Онуфркк 
— Орхсстра М. Райворонськоео. — Сольо-співн: п-ні «арія Рревинщііка 1 я, Ггвтр* Ордим- 
ський.— Дрклймація: п-ка Леся> КІнаш. ~ Святочні промовці: д-р Л. МИШУГА, аад м. ІЦЗИЛК. 
ГронадяниІ Нема між нами таких, що не зна.ін би, чим Є для українського народу 

на тім великім національні«:>Йвяті 
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Перший Листопаді Тому не мармо ніякого сумніву, що 
зійдемося . і цього рщсу всі. як 
нім скріпити себе новою ві; 



як одна велика, іцнра й патріотична Українська Родина, , щоб 
роф в побілу української ідеї. — Центральний Комітет. 



, Дтсим просимо всі гр.омаД и . товариства ■! братствд ГЛас- 
сейку і околиці стриматися з' улаштовуванням підприємств 
* неділю, 6. грудня 6. о., бо Українська Молодь, згуртована 
а хорі ім. М. Лисенка, відділ 71 Молодих Націоналістів і мо- 
лода сестрццтво, спільними синами вс« братств і товариств 
(при укр. орав., громаді, 47 Говп уЛ.) улаштовує СВЯТО 
І. ФРАНКА,. Концерт в память днацитьлтн см.ерти цього ве- 
ликого нашого Каменяра відбудеться в галі 4йЛІ Говп.Еве. 

В поощану ітяцл,- продукції Хорів: ім. Лксснка. І1УН. щкИищ* 
літчй і иолод. «ст|інц}м..<:рлч. тцфмЯ і чррнриіі, Содльщіа бкідмч^ 
д-р Л. Мишуг». , , , Щ 

дХАРАІІНЯМ СПЩАЦ^КО- ДРАМАТИЧНОГО. ТОВАРИСТВА 
їм. м. лисенка при УКРАЇНСЬКІЙ провосл. парохії 

'- буде відігріте велика представлення 

ПОВЕРНУВ 
З СИБІРУ 



драма в пят 



діях 



В НЕДІЛЮ, ДНЯ 25-ГО ЖОВТНЯ (ОСТЮ) 1Й6 № 



ЯЛЬНІ л 

АІШТСШ, РА. 

Початок в годині 7-*Ш вечором, і 

Вступ: для старших 35 центів» для дітей юСцентів. 

Режісер — Івая Зазворськнй. 

Шановні українці! 1 українки!' Просимо вас до якнвй- 
чис.теннішої участи на цю прегарну драму, з якої винесете 
гарні вражі ння, а з певністю не цофііілуьте, за що руннть 



И8 



Комітет Марохіяльнпй. 



ооо о осе О О О О О О О О О О О 00 о о оо о о 



УВАГА! ВДОНД Д9Км:кіНИЦН! 

заходами, ук^ашського народ 

— : влаштовується :— ' : 

а# мавший ж 



«оту, щ іш Шіїт та р 



В гади У. Н„ ДОМУ, зз *Е5Т ївл зт г . , 
До тащів буїе григраявтн першіідЬдна иузнка 
Григорія 

Початок в гопниі 




в годині 7:30 ввеч( В( ; — Вступ 35 центів. 

На тій- бз.ці дамо три нагороди- тим трьом особам, котрі бу- 
дуть убрані п найкращі ностюмії, ян ріпнож четверту чагомлу 
ртрнмае'тойї хто пррласть найбільші; тікгтіи. БалевнЙ комітет 
мпрошлг исіх українських громадян на цей ба.іь. де кожний 
буде «а» міннії «е«ло. забілитись щ піанрі т.чі. - Комітет. 



гарні зуем, ні адарї* 

1 1 * 

Щяат Л- Р»*^ комісар 
здоровлю щШл Ик> Иррку)- 

Читаючи,' певні оголошення 
або слухаючи бесід на радіо, 
неодин може' яовїрнтні що 
аж и чи ння -нічию і'О порошку до 
чищення зубів витворить МИ- 
ЛИЙ успіх, іШі одісля- піднесе 
людину пій 1 ' СамС ■небеса до 
щастя та слави. Це треба ро- 
зуміти як звичайний блоф, 
Хо« прав де, щб чметі зуби' й 
уста посередньо причиняють- 
ся- для здрровля людини, То 
це не значить, щоб вірити ні- 
сенітницям, які> пищетвея в б- 
голошеннях. Кожний повинен 
чистити зуби рано і вечОрвм-, 
а коли можливо, то й після 
кожного їдження. Крім здо 




Тіквога про. дцнесені руйнуючі чп.ці 
вв ім«р«(ммськн« модеШ не в у 
аасадмені, заявив нині вечір держак- 
ний- сенатор В. Вар.сн Бзрбуц а Мір 
Лжсраі V своїй промові, виголошеній 
тут зо стеці? І^ТЮ. Сенатор Еарйур 
був пізчіше на зборах помту Мерс*Р. 
які відбулися і>г у Вор МїМОркі 
БІлдІнг і иа яких головним прояов 
цем буя Аргур Г. Ванденберг, дер 
жввіінй сенвтор з Міишсн. 

„Відносно закипів, молоде по- 
колініш вчать ясамернханських тео- 
і. сенвтор Єврбур заяв н в 
у првіті Мгрсер в Прікстон, 
один .V найбільших- американських у- 
ніасрсцтеїія. Пріпоои, осідок науки, 
лежить недалеко Трпийну, що е о- 
■сі'дком уряду. Поки просвіта -Я уряд 
о п близькій сінчрости, ми на потре- 
буємо боятися про буяучність Амс 
рнмн. 

„Ми сьвгодня 41,'емо багато про 
руйнуючі впливи новітнії, колегій. 
Особлнпо нам кажуть, що найвищі 
школн сталася ■ прнбіжкшем, рвднка 
лізму і що нинішній колвгіялвнии сі V 
дент жде тільки на те, щоб дістати 
днпльом І зараз забиратися до не 
Р спороту в Америці. 

„Я дума к), що ми тревожнмосц 
зовсім беїпотрібно. Молодь ■ гзржщ 
й сміла. [Дойно з дозрьтісткі прихо- 
дить зісакня, що добрих річей не ро- 
биться »' поепікуі що штука а уря- 
дуванню внмвгае чаеу й безкоиечнрї 
дбалостн. 

„Ми не можемо нншитн науки, бо 
ннні вчать такнї річей, яких ие .вчЦ-" 
ли вчора. Каша держава е спадком, 
КОТРИЙ ми маємо аід тих. що були 
перед нами. Ми пенію пЦотнрнлнсяб 
тому, якби наш поступ чдецжунвно 
постановою тих, шо закінчили свою 
працю перед нами. Отже такса мо ми 
не повинні ставити перепон поогу' 
пові. щоб здержувати похід наступ- 
ного поході ння до більшого оспгу 

„М> не повинні боятися просвіти. 
Найбільшим ворогом доброї влади « 
неуцтво. Я бажаю, щоб студенти на- 
шого МОЛОДШОГО покоління вчилися 
тав багато, скільки лиш можуть. Як 
нони пізнають увесь терен, ти нн 
можемо їм повірити, ше вонн вибе- 
руть добрий ш»ж. 

„Коли в>орма нашої влади е, як мк 
віримо, иайкрпшою з досі виробле- 
ння, то теперішні студенти, шукаючи 
знаивя, самі ис винайдуть. Який) у 
нашій владі е вролжені хиби — а »о 
може заперечиш, що їх нема ~ на- 
ші гтуденгн це також нинайдуть. Як- 
що ми полишимо їм нашу владу як 
їх цаслїдегво, то чн вони теж не 
мають права постановляти! яким 
шляхом має ця влада поступати? 
Відповідь на цей запнт я лишаю вам 
(п. огол.) 



шшшщт 

ролі її. л 



ми мЕнвіл, р. щ, і шщш 

№ ГШ ШВЕ ВАЛЬ 

(НАІ^в^ЕЕрГ Сф&ТУМе ОАтЧСЕ) 

: — : відбудеться : :: і 

а ти дня ш жавггня щр іааб рш 

В. УКВАІНСЬКІ» НАРОДНІМ ДОМІ, СІІМВ^ЬАгф них, в. ь, 
Йдчнток- в годині 8-м! я ввечір. —і-' 1 "ВЬтуп 25 цея&в. 

Просимо '- всіх громадян місцевих і околичних прийти 



1 

Крмітет. 



на той баль. За' 



забаву ручить 



» т 5 Е ЇЕй^ А *р в " ,я - -|ров*я, чищенйя зубів яе має 

іншої цілн. ■ Санями порошка- 
ми не можна охоронитись від 
певних хворіб зубів та ясен - . 

Добрі зуби, в перцііА мірі, 
приходять унаслідок правиль- 
ного та добре зрівковажейого 
харчу, котрий включає моло- 
ко та листкові ярнни, цитри- 
но ці овочі, а в додатку- якнай- 
більше . соня ш ного світла та 
стале і правильне відвідування 
дрнтнета. Що більше, піклу- 
вання зубір повинно -бути, по- 
чате завчасу. Хто мак дітл 
від пять до дрянацятьох років 
життя, повинен з ними негай- 
но вдатись до ден-тиста, щоб 
можна було в час запобігти 
недомаганню зубів та ясен. 

По суті річи модерні ліки 
постачають хосенннх середни- 
ків дія зубів дитини ще перед 
її приходом на' світ, а саме 
через припис правильної дієти 
для прннадійної матери. Вна- 
слідок того багато дітей ро- 
диться зі здоровими зародка- 
ми, зубів у яснах. Коли такі 
діти дістанть відповідний на- 
гляд зі сторони дентиста, пі- 
сля двох років жнття, їм ви- 
ростуть крепкі та здорові зу- 
бн,^ одначе розуміється, якщо 
родичі допильнують, щоби ді- 
ти діставали відповідний харч. 

Як немовлята вимагають по- 
живу багатої у мінеральні со- 
лі, такенно і дорослі ЛЮДИ 
повинні ступати до тій самій 
лінії щодо свого харчування 
Оап та фосфор є необхідні 
для. адоровляї зубів, але до 
того треба, вітамінів а та Д. 
Це є одначе дуже простою 
справою;. Цитринові овочі та 
Чрннн, особливо помідори 
постачають вітаміну а ; а сОг 
«яшне світло та рибячий тран 
вітаміну Д,; коли молоко дає 
ц;ш та- фосфор. 

Вдержуйте чистоту "зубів, 
вживайте добірних харчів, 
відвідуйте Дентиста регуляр- 
но, якщо бажаєте для Ісебе 
мати мало або зовсім ніяких 
клопотів зі своїми зубами. 
Добирайте середників до 
чищення зубів тільки таких, 
хотрі мають медичну чи ліку- 
вальну енлу. . 

ФЛІС. 




її 



вГШШЕННЯ 



«врік. 0л™ , 

ю-го Хін'тетхТ.г,',: 

ЧРОендтр подати, нам 





УЧИТЕЛЬКА бваи. 



Д/тдчіД, цікс^и-Знае усі 



Щ НКІ ВіХОДЯТЬ В Д і. 'і ялі- 

праці. Зголошонни (і 

та. не адресу Свободи, і. 





'НІЦ. 
І-К')І 

< іа. 
ч 



В БРОНКС Н. п 
до амнайму КВАСНА ГАЛИ ,. 
свшленім, Коїщергн. ві . 
РІЛЛЯ, христиии. і ріжморігапі ' , 
Велика сцена, нові декоранц 
КУят і говдероба. Ькімлпі 
йррськнм Товарчствац и.і., ц . 
підприємства. Галя під чи, 
Ь**і Ігещощ А»».. Вг ,. , ,> 
один б,і ьок від 177 вулиці , 
сталЛ Броикс парку. Га.тя ін , 
а(я години 7 мої імчір , 



НА ПРОДАЖ мала фл, ч . 

кд мнзчнд, а, д»., дуже добо, : : 

плакання курей, 3 акри з^м.іі д ' |й 
же новий дім на 5 кімнаї і ,,„„, і 

дмнки. малий город, ь йди... „ 
брини. Мусить бути продав 
чинн розподілу спадку, м,,, . 
Голосні нея до: А. ЦУВІК, К ' , 
Сщіщш\ ИЛІтШ*. N. і. . . ,,і Л 



НА ПРОДАЖ ГРОСІ РІІЯ 
>ДЕЛІКАТЕСЬН. 

ІінаїиК добре внриГі.існнП іі|Ннвтиі 

Щ рскін. ітіюдам а.і полови їй , 

причини другого бкзнесу. І ■нитці 
СЯ твЛїф«и1<Пій: ВЕЯСЕЛ 3-792В 



УКРАЇНСЬКОГО. АРТ.-МЛЛЯІ'Л 

(ВШ КУ4МНД 

ПІД Ч. 287 Е. 10 ВУЛ. в НК) НОСКУ. 

Отсни ' подаю до відома іігіи з ш . 
кавлешм, що винонун. всі іииакчА 
Прааі, як: портрети, кра*ии.і,і ,„ ... 
ковнІ обрані, ілюстраці й інш<- Та- 
нищ виконую всякі контрактні пці- 

Щр щ щмшт церкті. пщ, „.,. 

родніх домів, та сценічні декорації 



домів, та 
тни у мірко най і. 

Ьздн Кучмдк, арі .мілар.' 




ТЕЛЬ РЕВМАТИЗМУ, 

БІ.ть в руках, нигзт, 
крижах, знмії'і її помп, 
а пола шкірній кк би 
муранлі л.ілі.іи 1 1 
дугн уступають по т. 
ікигтю "ЇОНКО" Сі і. 
іК коштує Я.00. Иллс 
жаткть висилайте ра. 
З ом і замовленням ні 
адресу: а:5- 

Ю21М5КІ, 0, р( . 5. 

СІ,,,, і: . . мі. 




!-сал і стиї * 

* кннсавні >( Сввбодк" м ржете дісгити нов] твори 

т. о. гарі веронського 

Оіісні Українських Січрвнл Стрільну . 

І, ТОМ; СОЛЬОСПІВИ на середній голос * .75 

№ тож Пкн) на МІШАНИЙ ХОР (партитура). 1 .00: 
Щ. тон: ПІсвІ на ОДНОРОДНШ ХОР (На діво- 
чі аДо мужеські голоси) 1 ,75 

На кожний концерт орніасться вам сильна і 
дьора , пісня (на пішаки* хо£ „їкмвя, 
Україно"!) ^ ^ ^25 

Пісні Лемківщинн, Закарпаття, Полісся і інші ' 
твори М. Оі Гайворонського на Хор і скрипку мож- 
нд дістати в книгарні „Свободи": 

і "8¥вВ0»4," 
И-83 Сгадо! 81., (Р. й Вох 34в) Легееу СІ*у, Ю. 



пдта.пппаапппаааппппрпплп 
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І 

І 



гостіши. на політичних 
вязнів,. 

В неділю жовтня' відбу- 
лася в місцевім" Народнім До- 
мі ■ по весільна гостина, і яку 
справляв громадянин Йоснф 
Якубишнн, 

На цій зцбаві забрав слово 
Олекса Гадз і зложивши го- 
сподареві щирі побажання, 
закликав присутніх гостей не 
забути теж про ту Лоротьбу, 
що відаться ннні" на рідних 
землях, де, просив зложити на 
політичних вязнів якцйсь дар- 
Присутні зложили 55.35, яку 
то суму переслано через Об- 
еднання на призначену ці^ь. 
Зложили такі особа: по $1 
А Лацрукі т. Вітка, І. Гада; по 
60 ц,: О. Слободян, Н. Гладун; 
до 25. ц,: С. Словінський а Я- 
ннч, М: Ґолідалова^ Я. Титул 
Т Гречкосій. Разом Ї5',35, 



Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
ХІ**УРҐ І АКУШЕР 
їй Ь ІЙЬ 5ТКЕЕТ, 



жчг їоак, N. V. 

Таї СКАМЕНСУ 5-2410. 

Урядові -години: рано від 10 дп 
1% ввеяір від 6 до 8, а її неділі 
лава в|д 10 до 12, 




нЬбА^фАвРИІСА'МІЇЛЛ: 



У містечку горить хата. Вог 
лева сторожа працн» а поті' троторг' 
чола. Нараз до начальника 
сторожі підбігає хтось і каже, 
ТОО внбухла пожежа в Іншому 
місці. - - ' 

Заскоченнй вачальгіик віг- 
їіовідае; ■ * 



,Т Т ЧЖ бачите, іцр ми-заня 
ті, тепер нічого не дасться 
зробити. Одначе піддержуйте 
якось той %огочь самі, а : за 
пік. години- ми вже там будемо.- 



Укгдаїнські м^уяці. і проми- 
словці в Сокалі задумують у- 
рухимнти фабрику мила ,ДДен- 
КрІМ ТОГО заходять- 
ся <вло "заснування крулдрні, 
Ол!йні ті^бетонярні. 



і*— 

НАЙГІРШЕ ХОРІ, 

НЕ ТРАТЬТЕ НАД»! 

Даром я? 

Ш Е Р Т Н 

СЬОГОДШЩИе ОГОЛОНІЕНІШ У 
ВАШИХ РУКАХ МОЖЕ ЬПН 
ВАШИМ ПЕРШИМ СТУПНЕМ ДО 
ЗДОРОШІД 

ХслсЬо,- щай пййВкіміїа лиі штл< 
" ЧЄ »ІДОМ« ^ІМрепо, Л.И.ПІ. «...,.< 
Дитина тяі*і ЧГ( Т Н(*уг«и 
СШМІИіму І я<дуг карої. 

Одна Велика Коробка $1 

• истічг <міи с жа ЦІЛЯВ ш ....... п и н..« 

! лзч Вдігіртс по. 

С ґ^в 1 Ц.І н Я Ь Нар 

оферта читачам 

[■ } Я-Ю ід □акт горофк? МЬї?тіні* 
[ ] зі .м шл «ці шеройзл '■' . 
[ ] ї*,00 її три короЛям М і .і г ґ т ■ 

ПнтдДгв 31 ЗРІЛІМ МІЛС ОТО Н т ІЛії"" 
».гь. т*- пищіть до: 

і. з. тл^л, о.рь V. 

Р- От лТо» 02Я, ^». г 1, N. І, 
П<)ТР«чї"¥0 агентів. 



■ 



УКРАЇНСЬКІ ГУРТІВНІ 



В Лраго^цчі . цовсьаля,. нова 
прішатно-торгопельна гуртів- 
ня „Валім". Українську гурті» 
нк*т9еїиуавв> те* у Перемиш^ 
лянах ті. Ратушнііїй. П назва 

Господарсько -Споживча Тор- 
говля". ■ .••• г - 



ПРО ЯРЕМА 
•ІШШИСЬШП ПОГРЕБННК 




^ЄСЬ ООХОГОІ1АМИ 
ВЛООЮ-ТН. Г£Е¥і г 
- І ОКОЛИЦЯХ 
.129 Е. 7іЬ 5ТКЕЕТ, 

УОКК, N. Т. 

Так ОтсЬ*п1 *-ЛВвв 



•ЯАИСН ОГПСС * СНАГИ.. 
ТЛ 



ХА- 

Іт ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
;ЧАСОПИС .СВОБОДА". 







